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INŻ. ZYGMUNT JAWORSKI. 


Radjokomunikacja 


na falach krótkich 


Wspaniałe rezultaty, <siągnięte przez 
krótkofalowców-amatorów,  utrzymuiącycnh 
przy pomocy radjostacyj małej mocy łącz- 
ność na setki i tysiące kilometrów, zmusi- 
ły czynniki oficjalne do poświęcenia wię- 
cej uwagi falom krótkim. Doniedawna za- 
chzdziły przypuszczenia, że fale elektroma- 
śnetyczne, wypromieniowane przez antenę, 
rozchodzą się w pobliżu ziemi, będąc przez 
nią w mniejszym lub większym stopniu po- 
chłaniane. Chcąc przeto uzyskać zasięgi, 
sięgające tysięcy kilometrów, spotykano się 
z koniecznością budowy stacyj dług» i śred- 
niofalowych (długie fale są mniej pochła- 
niane przez ziemię) o dużych mocach, co 
znów z drugiej strony pcwiększało znacz- 
nie wymiary, jak stacyj, tak i urządzeń sta- 
cyjnych. Amerykańscy amatorzy-krótk :fa- 
owcy, pracując na falach poniżej 100 mtr., 
nieoczekiwanie uzyskali łączność na tysią- 
ce kilometrów. Od tej pory fale krótkie za- 
czynają wywalczać więcej miejsca w radjo- 
technice i obecnie istnieje już bardzo dużo 
stacyj krótkofalowych, zasięgi których są 
bardzo duże. 


Okazuje się, że wzdłuż ziemi rozchodzi 
się tylko część energji, wypromieniowanej 
przez antenę. Ta część rozchodzi się pod 
postacią fali przyziemnej lub bezpośredniej. 
Reszta energji, rozchodząc się w innym kie- 
runku, przenika warstwy naszej atmosfery 
i sp:tyka w górze t. zw. warstwe Heavi- 
side'a, która zmienia kierunek padających 
na nią fal. Jest to warstwa rozrzedzoneśgo 
powietrza, odległa od nas o 150 klm., któ- 
ra pod wpływem słońca staje się doskona- 
łym przewcdnikiem. Fale elektn:.magnetycz- 
ne, padając na nią pod różnemi kątami, 
bądź przenikają ją, załamując się, bądź (za- 
leżnie od kąta padania) odbijają się i po- 
wracają na ziemię. 

Fala taka nosi nazwę odbitej. Dla róż- 
nych długości fal droga powrotu fali od- 
bitej nie jest jednak:wą. Jest ona najwięk- 
szą dla fal krótkich. Otóż obszar, w któ- 
rym fale odbite dosięgają w swej powrot- 
nej drodze ziemi, jest obszarem dobrego 
odbioru. Odbiór sygnałów radjostacyj krót- 
kofabliwych o małej mocy, uzyskany w dość 
znacznej odległości, sięgającej tysięcy kilo- 
metrów, jest właśnie odbiorem fal odbi- 
tych. 

Jak widzimy, fale krótkie mają swoje 
zalety, ale też i posiadają wady. Uzyska- 
nie łączn::ści na falach krótkich na znacz- 
nych odległościach nie jest pewne. Rozcho- 
dzenie się tych fal zależy w znacznym stop- 
niu od stanu atmosfery, przy roku i dnia. 


Ponadto pomiędzy miejscem odbioru fali 
cdbitej i miejscem zaniku fali bezpośred- 
niej (która jako krótka, jest bardzo pcchła- 
niana przez ziemię), istnieje obszar, gdzie 
wskutek braku energji wypromieniowanej 
jest odbiór niemożliwy. Są to t. zw. obsza- 
ry ciszy. Pomimo jednak tych wad, zainte- 
resowanie się falami kórtkiemi nzśnie. Dziś 
już mamy coraz więcej stacyj krótkolalo- 
wych radjołonicznych, nadających normalne 
programy literacko-muzyczne, które, dzięki 
właściwościom fal krótkich, mogą być od- 
bierane czysto i głośno w dzień i to na 
dużej odległości od stacyj. Przez to nowo- 
czesne odbiorniki buduje się już na kilka 
zakresów fal odbieranyca, uwzględniając 
przytem i zakres fal krótkich 15—50 mtr. 
Poza dużą ilością stacyj radjołonicznych 
istnieje, jak wiad.mo, masa radjostacyj ama- 
torskich krótkofalowych. Dzięki właściwo- 
ściom fal krótkich dla uzyskania łączności 
na dużych odległościach, wystarczy nraco- 
wać przy pomocy radjostacyj o małej m.- 
cy rzędu nawet kilku watów, przez coiwy- 
miary stacyj, a co zatem idzie i koszt ich 
jest niewielki. Na to już sobie może po- 
zwolić kieszeń przeciętnego radj:amatora. 
Nie potrzeba chyba dodawać, jak wiele 
emocji dostarczy ta okoliczność, gdy za- 
pomocą małego przez siebie skonstruswa- 
nego nadajnika uda się uzyskać łączność, 
przypuśćmy z takimże amatorem z innej 
części świata. Nie będzie to stała łączność, 
gdvż zależy ona cd wielu czynników, jed- 
nak sam fakt, że rozmawiało się choć przez 
kilka minut z Ameryką, bądź Australją, już 
coś znaczy. 


Rozwój krótkofalarstwa w Polsce datu- 
je się już od wielu lat, jednak nie przybrał 
on tak wielkich rozmiarów, jak w państwac" 
ościennych, np. w Rosji i w Niemczech. Co 
jest przyczyną tego? Trudno p:.wiedzieć. 
Prawdopodobnie jednak brak należytego 
zainteresowania. Bo przecież posiadamy 
i własny Związek Krótkofalowców. a po- 
nadto Ministerstwo P:czt i Telegrafów do- 
ceniając znaczenie tego ruchu, chętnie u- 
dziela pozwoleń na instalację  radjostacyj 
amatorskich. 


Pismo nasze, pragnąc udostępnić radjo- 
amatorom możność zap _znania się z budo- 
wą nadajników i odbiorników krótkofalo- 
wych, a także pragnąc spopularyzować 
wśród licznej rzeszy radjoamatorów krótko- 
falarstwo, które ma pierwsz:rzędne zna- 
czenie i dla celów obrony Państwa, otwie- 
ra specjalny kącik krótkołalowy, poświęco- 
ny tym zagadnieniom. 


Nr 4 


Istniejące w sprzedaży bądź montowane 
dotyczczas przez radjoamatorów odbiorniki 
sieciowe są przeważnie przystosowane do 
sieci prądu zmiennego. Znaczny postęp w 
dziedzinie budowy lamp katodowych umo- 


żliwił opracowanie m:wych typów, które 
mogą być zasilane z sieci prądu stałego i 
zmiennego o dowolnem napięciu. Opisana 
poniżej „Uniwersalna trójka' jest przysto- 
sowana do zasilania prądem stałym i zmien- 
nym z sieci oświetleniowej. 

Schemat jej przedstawia rys. 1. Jest to 


trzylampowy odbiornik w układzie Rei- 
nartza. Wzmacniacz małej częstotliwości 
jest w układzie oporowym. 

Przestudjujmy układ szczegółowo 


(rys. I): prądy wielkiej częstotliwości otrzy- 


mywane z anteny, doprowadzamy przez 
gniazdko antenowe AI i kondensatorek 
Ca o pojemności 500 cm. (kondensator 


ten ma za zadanie zabezpieczyć odbiornik 
przed ewentualnemi skutkami zwarcia się 
anteny z ziemią, co przy  niewłaściwem 
załączeniu odbiornika do sieci mogłoby 
spowodować spalenie cewek) də obwodu 
wejściowego odbiornika, to jest do elimi- 
natora EL, a następnie do cewek anteno- 
wych. Eliminator EL działa tylko na fa- 
lach długich, na falach średnich i krótkich 
jest zwierany zapom:-cą przełącznika (kon- 
takty a i b). 

Energję otrzymaną w cewce obwodu 
antenowego indukujemy na obwód siatko- 
wy lampy audjonowej V,. Obwód ten skła- 
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dający się z trzech cewek połączonych 
szeregow» (na fale: długie, średnie i krót- 
kie) stroimy kondensatorem zmiennym Cı 
o poiemności 500 cm. Kondensator ten wi- 
nien być bezwzględnie typu powietrznego. 
Dalej napięcia szybkozmienne kierujemy 
na siatkę lampy audjonowej V; przez mo- 
stek detekcyjny, składający się z oporu 
upływowego Rs; oraz k ndensatora stałe- 
go Cs;. Dzięki zastosowaniu t. zw. reakcji 
(sprzężenia zwrotnego) elementami której 
są: cewki reakcyjne craz kondensator re- 
akcyjny Cr, zmienny o pojemności 500 cm. 
podnieśliśmy w znacznym stopniu czułość 
i wydajność aparatu. Ważną rolę odgrywa 
dławik wielkiej częstotliwości DŁW, ma 
on za zadanie niedopuszczanie prądów 
wielkiej częst tliwości, do wzmacniacza 
małej częstotliwości i jednoczesne kiero- 
wanie ich na cewkę obwodu reakcyjnego. 


Kondensator reakcyjny musi być w do- 
brym gatunku, i posiadać pewny i stały 
kontakt, jednak nie przez sprężynkę która 
pow:duje trzaski przy odbiorze fal  krót- 
kich. Dławik wielkiej częstotliwości jest 
zblokowany do ziemi kondensatorem C 
o pojemności 100 cm. Dodatkowy kznden- 
sator oznaczony na schemacie literami Cdl 
należy stosować tylko wtedy gdy na falach 
krótkich jest zbyt silna reakcja. Konden- 
sator ten w większ:ści wypadków należy 
dobierać doświadczalnie, w aparacie mode- 
lowym zastosowano kondensator o pojem- 
mści 50 cm. Opór anodowy audjonu ma 
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wartość 0,2 meg. i jest oznaczony na sche- 
macie literami Ral. Napięcie na lampę au- 
djonową redukujemy oporem Ra2, zbloko- 
a m do ziemi kondensatorem stałym 

al 

Prądy już zdetektorowane, a więc o czę- 
stotliwości akustycznej, kierujemy przez 
kondensator Cs» pojemn:ści 10.000 cm. na 
siatkę drugiej lampy V2 pełniącej rolę 
wzmacniacza małej częstotliwości. Opór 
siatkowy tej lampy Rs» jest rzędu 1 meg. 

W obwodzie siatkowym są  przewi- 
dziane dwa gniazda na przyłączeniu ada- 
ptera gromofonowego Gr. Ponieważ adap- 
ter przyłączony bezp:średnio pozostawał- 
by pod napięciem, przeto włączamy go 
przez dwa kondensatory: Cgr, i Cgre o po- 
jemności 50.000 cm. każdy. 

W obwodzie katodowym lampy V2 znaj- 
duje się opór Rk, zblokowany do ziemi 


kondensat:rem elektrolitycznym Ck,. (Uwa- 
ga na końcówki minut na ziemi!) Opór ten 
przez podniesienie potencjału katody wzglę- 
dem ziemi, daje nam ujemne napięcie siat- 
kowe. Opór anodowy tej lampy Ra: ma 
wartość 0,2 mg., opór redukujący napięcie 
anodowe Ra, ma 5.000 omów i jest zblok=- 
wany do ziemi kondensatorem Ca» o pojem- 
ności 2mF, 
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Następnie prądy już wzmocnione przez 
lampę V2 kierujemy przez kondensator 
Cs3 na siatkę lampy głośnikowej V3. Opór 
siatkowy tej lampy ma wartość 0,7 meg, 
a opór katodowy stwarzający napięcie siat- 
k:we jest rzędu 1,000 omów; oznaczono 
go przez Rk2. Kondensator elektrolityczny 
blokujący ten opór ma pojemność 25 mF.; 
oznaczono go przez Ck2. Musimy tu zazna- 
czyć że zba opory katodowe zarówno lam- 
py V2 jak i lampy V3 są regulowane. Na- 
pięcie anodowe na lampę głośnikową do- 
starczamy przez pierwotne uzwojenie tran- 
sformatora głośnikoweg» TRG. Uzwojenie 
to posiada odgałęzienie, z którego korzy- 
stamy w ten sposób, że przy napięciu sieci 
110 względnie 120 wolt włączamy tylko 
przy 
pier- 
Kombinacja ta ma 


część uzw::jenia transformatora, zaś 
napięciu 220 volt — całe uzwojenie 
wotne transformatora. 


na celu lepsze wyzyskanie lampy przy róż- 
nych napięciach, W tym samym celu przy 
napięciu 120 volt zwieramy opór Rs rzę- 
du 25,000 omów, który przy napięciu 220 
wolt, redukuje nam napięcie na siatce 
osłonnej də wartości 100 wolt. Opór ten, 
a zarazem sama siatka osłonna pentody 
głośnikowej są zblokowane do ziemi kon- 
densat:rem Cso o pojemności 2 mF. 

Anodę lampy głośnikowej blokujemy do 
ziemi kzndensatorem Cg o pojemności 
2,000 centymetrów. Równolegle d tego 
kondensatora załączamy kondensator Cb 
o pojemności 30.000 cm. połączony sze- 
reśiwo z potencjometrem Pot. o opor- 
ności 50,000 omów. Potencjmetr ten służyć 
nam będzie jako regulator barwy dźwięku. 

Zasilacz odbiornika składa się z bare- 
tera R lampy prostowniczej Vpr konden- 


satorów Ctl i CI2 oraz dławika małej czę- 
stotliwości DŁM. Bareter R stabilizuje 
nam natężenie prądu żarzeniowego lamp 
odbiorczych oraz lampy  prostowniczej. 
Kondensat:ry elektrolityczne Cl i Cf2 
o dużej pojemności mają za zadanie wygła- 
dzenie pulsacyj prądu anodowego, zaś dła- 
wik małej czstotliwości DŁM ma nam 
usunąć tętnienie prądu. Dławik ma induk- 
cyjność 3,5 henra oraz opór dla prądu sta- 
łego równy 100 :mom. Kondensator Cf1 ma 
jemności 32 mF, kondensat r Cf ma pojem- 
ność 16mF, baretek R reguluje prąd żarze- 
nia na 200 miliamperów. W przewód ża- 
rzeniowy między bareter a lampę prostow- 
niczą wstawiamy małą żarówkę (sa- 
mochodową), która służy do oświetlenia 
skali strojeniowej. 


Opór Rs na 125 omów umieszczony 
między dodatnim (przy prądzie stałym) bie- 
gunem sieci, a anodą lampy prostowniczej, 
zniża nam napięcie doprowadzane d> lam- 
py prostowniczej, przez co usprawnia nam 
jej działanie. Opór ten ma zastosowanie 
tylko przy napięciu sieci 220 wolt prądu 
stałego lub zmiennego, przy napięciach 110 
Jub 120 wolt musi być zwarty na krótko. 
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Między bieguny sieci włączony jest kon- 
densator blokowy Cs o pojemności 0,1 mi- 
krofarada, który usuwa nam częściowo 
trzaski i szmery pochodzące z sieci oświe- 
tleniowej i znosi działanie jej jako anteny. 


Odbiornik jest uziemizny nie bezpośred- 
nio, lecz przez kondensator stały oznaczo- 
ny na schemacie literą Cz, pojemność jego 
wynosi 0,1 mikrofarada. Ma cn nam zabez- 
pieczyć odbiornik przed ewentualnem 
zwarciem sieci do ziemi, które grozi usz- 
kodzeniem drogich lamp. 

Napięcie sieci 220 wolt prądu zmiennego 

Bareter musi być włożony do podstaw- 
ki. Transformator głośnikowy jest włączo- 
ny cały, c» czynimy w ten sposób, że bez- 
pośrednio na cokole baretera zwieramy na 
krótko kontakty oznaczone na schemacie 
cyframi 1 i 2. 


Napięcie sieci 220 volt prądu 
stałego. 


W tym wypadku, oprócz połączeń, któ- 
re robimy dla prądu zmiennego przy na- 
pięciu sieci 220 volt, musimy jeszcze ze- 
wrzeć na krótko katodę lampy prostowni- 
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czej z dodatnim biegunem sieci, zwierając 
na cokole baretera nóżki, oznaczcne na 
schemacie cyframi 8 i 6. 


zmiennego. 


Zamiast baretera powodującego zbyt 
wielki spadek napięcia w cbwodzie żarze- 
niowym, włączamy umieszczony na starym 
cokole lampowym, opór na 160 omów. 
Transformat.r głośnikowy jest włączony 
tylko częściowo, robimy to w ten sposób, 
że na cokole spinamy nóżki oznaczone na 
schemacie cyframi 4 i 2. Opór Rso zniżają- 
cy napięcie na siatkę csłonną lampy gło- 
śnikowej spinamy na krótko, zwierając na 
cokole lampy nóżki oznaczone cyframi 2 i3 
Wyłączamy również przez zwarcie opór 
Rs, łącząc między sobą na cokole — prze- 
łączniku nóżki oznacz.ne cyframi 8 i 7. 


Napięcie sieci 120 wolt prądu 


NOWA ZNIŻKA CEN 


na wszelki sprzęt radjowy 


Cenniki gratis!!! 


; 


Napięcie sieci 120 wolt prądu stałego. 


Dla prądu stałego przy napięciu siect 
120 wolt, zostają te same połączenia co dla. 
prądu zmiennego o tym samym woltażu, je- 
dynie dodatkowo należy zewrzyć na krótko 
katodę lampy prostowniczej z dodatnim 
biegunem sieci, spinając na cokole nóżki 
oznaczone na schemacie cyframi 8 i 6. 


Przy napięciach sieci 110 wolt robimy 
te same połączenia ©» dla napięć 120 wolt. 
Ulegnie tu tylko zmianie opór zastępujący 
bareter, włączony między nóżki oznaczone 
cyframi: 8 i 5 i zmniejszy się on do 110 
omów. 

Tabelka, którą podajemy niżej ułatwi 
orjentację przy m.ntażu przełącznika. Cy- 
fry w ramkach oznaczają iż dane końcówki 
muszą być zwarte między sobą. 
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LAMPY. 


Jako pierwszą lampę zastosujemy po- 


średnio żarzoną  triodę. Jej 'pór we- 
wnętrzny winien wyn:sić około 13.000 
omów. Duże nachylenie charakterystyki 


wynoszące ok:ło 2,5 mA/V, duży prze- 
chwyt, około 3,3%, napięcie żarzenia wy- 
noszące 13 wolt przy prądzie 200 miliam- 
perów. 

Druga lampa jest tego samego typu co 
pierwsza. 


Trzecia lampa iest .pzśrednio żarzoną 
pentodą głośnikową, o oporze wewnętrz- 
nym około 16000 omów, nachyleniu cha- 
rakterystyki 3,8 mA/V i przechwycie wy- 
n-szącym 1,4%. Przy napięciu anodowem 
200 wolt jej prąd wynosi 40 mA., zaś przy 
napięciu 100 wolt — 50 mA. Napięcie na 


siatce osłonnej winno wynosić 100 wolt. 
220 volt zmienny BARETER 
220 volt stały BARETER 
120 volt zmienny 8 opór 5 
120 volt stały 8 opór 5 


Moc admisyjna 8 wat. Napięcie żarzenia 
24 wolty przy prądzie 200 miliamperów. 

Lampa prostownicza jednokierunkowa 
pośrednio żarzona prądem io napięciu 20 
wolt przy natężeniu 200 miliamperów da- 
je nam napięcie 200 wolt przy prądzie po- 
bieranym 80 miliamperów. 

Lampa regulacyjna tak zwany bareter, 
reguluje nam prąd żarzenia lamp odbior- 
czych w granicach od 85 do 200 wolt. 

Lampka oświetlająca skalę jest małą 
lampką typu sam:chodowego  pobierającą 
prąd rzędu 200 miliamperów przy napięciu 
18 wolt. 


SPIS CZĘŚCI. 


C — Kondensator zmienny o pojemności 
500 cm., powietrzny. 
CR — Kondensator zmienny o pojemności 


500 cm., mikowy (Wabo). 
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CA — Kondensator stały mikowy © po- 
jemności 500 cm. (AH). 
CS, — Kondensator stały mikowy o po- 


jemności 200 cm. (AH). 


CD, — Kondensator stały rurkowy o po- 
jemn. 50 cm. (AH). 

CD. — Kondensator stały rurkowy o po- 
jemności 100 cm. (AH). 

CS» — Kondensator stały rurkowy o pc- 


jemn. 10.000 cm. (AH). 

CGR,— Kondensator stały rurkowy o po- 
jemn. 50.000 cm. (AH). 

CGR.— Kondensator stały rurkowy o po- 
jemn. 50.000 cm. (AH 


CS; — K:ndensator stały rurkowy o po- 
jemn. 10.000 cm. (AH). 

CG — Kondensator stały rurkowy o po- 
jemn. 2.000 cm. (AH). 

CB — Kondensator stały rurkowy o po- 
jemn. 30.000 cm. (AH). 

CZ — Kondensator stały blokcwy o po- 
jemn, 0,1 mikrofarada (AH). 

CA, — Kondensator stały blokowy o po- 


jemn. 2 mikrołarada (AH). 


CS — Kondensator stały bl:kowy 

jemn. 0,1 mikrofarada (AH). 

CA. — Kondensator stały blokowy o po- 
jemn. 2 mikrofarady (AH). 

CSO — Kendensator stały blokowy «© po- 
jemn. 2 milkrołarady (AH). 


je) 
O 
[e 
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CK, — Kondensator stały elektrolityczny 
o pojemn. 25 mikrofaradów, napię- 
cie pracy 25 wolt (AH). 

CK» — Kondensator stały elektrolityczny 


o pojemn. 25 mikrofaradów, napię- 
cie pracy 25 wolt (AH). 

CF, — Kondensator stały elektrolityczny 
o pojemn. 32 mikrofarady, napię- 
cie pracy 360 wolt (Ditmar). 

— Kondensat.r stały elektrolityczny 
o pojemności 16 mikrofaradów, na- 
cie pracy 360 wolt (Ditmar). 

RS, — Opór masowy na 1,5 megoma obcią- 

żalność I wat (AH). 


CF, 


RA, --Opór masowy na 0,3 megoma :-bcią- 
żalność I wat (AH). 

RS. — Opór masowy na 1 megom obcią- 
żalność I wat (AH). 

RA, — Opór masowy na 0.2 megoma obcią- 
żalność I wat (AH). 

RS, — Opór masowy na 0,7 megoma obcią- 


żalność I wat (AH). 
RSO — Opór masowy na 0,025 meg. <bcią- 
żalność I wat (AH). 


RA; — Opór drutowy na 5.000 omów, ob- 
ciążalność 2 waty (AH). 

RK, — Opór drutowy na 2.000 omów, ob- 
ciążalność 2 waty (AH). 

RA, — Opór drutowy na 5.000 omów, ob- 
ciążalność 2 waty (AH). 

RK; — Opór drutowy na 1.000 omów, ob- 


ciążalność 2 waty (AH). 
RS — Opór drutowy na 125 omów, ob- 
ciążalność 10 watów (AH). 


Opór zastępujący bareter na 110 lub 160 
omów w zależności od napięcia sieci. Ob- 
ciążalność 10 wat (AH). 
EL RECE „FERROCART", typ F41 
(AH). 
Trzyzakresowy zespół jednoobwodowy 
„FERROCART”, typ F32 (AH). 
DŁW — Dławik wielkiej częstotliwości 
„FERROCART', typ F21 (AH). 
DŁM — Dławik małej częstotliwzści o in- 
dukcyjności 3,6 henra i oporze dla 
prądu stałego 100 omów (POLTON) 
— Transformator głośnikowy typu 
specjalnego (POLTON). 
Skala mikrometryczna z oświetle- 
niem (Wabo). 
Chassis według wymiarów 
Przełącznik krótkospinający 2X8 
(War) 
Pot  -—Potencjometr na 50.000 omów lo- 
garytmiczny z wyłącznikiem (AH). 
4 podstawki do lamp, gniazdka :zo- 
lowane na blachę, sznur sieciowy 
z wtyczką, drut do łączeń, rurka 
izolacyjna, śrubki. 
Lampy: V; — CEZ: V, — CCZ, V; == 
CL2, Vpr „ aCZI R —"GN (PHILIPS): 
Lampa samochodowa 18 wolt 200 mA. 


MONTAŻ. 


Montaż wykonywamy systemem trój- 
płaszczyznowym na chassis blaszanem 
o wymiarach, podanych na rys. 3. Chassis 
takie dostaniemy w każdym większym 


TRG 


sklepie z radjosprzętem. Przy ustawianiu 
części należy się posługiwać schematem 
montażowym zachowując ściśle zarówno 


sposób rozstawienia części jak i odległości 
między nimi. 

Aby uniknąć błędów  pałączeniowych, 
będących najczęściej bezpośrednim wyni- 
kiem bezplanowej roboty, musimy ustalić 
plan pracy. Najpierw więc będziemy pro- 
wadzili przewody  żarzeniowe następnie 
siatkowe i anodowe, wreszcie łączymy kon- 
densatory i cpory. Na samym końcu przy- 
łączamy do przyłącznika cewki. Oznacze- 
nie końców cewek cyframi ułatwi nam tę 
czynność. Na schemacie montażowym kon- 
densator CSI i opór RSI są niewidoczne, 
a to z tego względu iż są ne umieszczone 
pod kapturem lampy V, bezpośrednio na 
samej lampie. Przy prowadzeniu połączeń 
należy zwrócić baczną uwagę na dokładne 
izolowanie poszczególnych przewodów. 
Przypominamy tu jeszcze raz, że aparat jest 
uziemiony nie bezpośrednio ale przez kon- 
densator CZ. Po skończonym montażu 
sprawdzamy dokładnie wszystkie połącze- 
nia, porównując je z schematem ide:wym. 

Jeżeli sieć prądu ma napięcie 110 lub 
120 wolt to musimy zamiast baretera sto- 
sować opór. Opór ten montujemy na coko- 
le od starej lampy, który będzie jedno- 
cześnie pełnił rolę przełącznika  siecio- 
wego. 


Nr. 4 


URUCHOMIENIE I PRÓBA. 


Sprawdziwszy dokładnie czy nasz co- 
kół — przełącznik jest nastawiony na wła- 
ściwy woltaż i po ewentualnym uzgodnie- 
niu go z napięciem sieci, włączamy apa- 
rat do prądu i sprawdzamy czy uzie- 
mienie włączone w szereg z wolt.mierzem 
i właściwem gniazdkiem nie wykazuje na- 
pięcia. Jeśli napięcie takie istnieje jest to 
dowodem, że w aparacie istnieje jakiś błąd 
względnie, że kondensator CZ jest uszko- 
dzony. Taką samą próbę przeprowadzamy 
z anteną. Jeśli próby wypadły pomyślnie 
to m.żemy, po uprzedniem załączeniu gło- 
śnika (jest to warunek konieczny niewąt- 
pliwie którego może spowodować uszko- 
dzenie, a nawet w niektórych wypadkach 
całkowite zniszczenie  kosztownej lampy 
głzśnikowej) włożyć do aparatu lampy, na- 
stępnie poczekawszy około minuty aż się 
się lampy rozgrzeją przystępujemy do wła- 
ściwej próby aparatu. Podczas próby 
a także przez cały czas pracy aparatu mu- 
simy pamiętać, że chassis odbiornika jest 
pod napięciem i że każde dotknięcie się 
jednoczesne chassis i uziemienia może spo- 
wodować niemiły a czasem nawet groźny 
dla zdrowia wstrząs. 

Ustawiwszy przełącznik falowy na je- 
den z zakresów, badamy czy odbiornik 
oscyluje. Dowodem oscylacji będzie gwizd 
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względnie pukanie przy dotykaniu palcem 
siatki lampy  audjonowej. Stwierdziwszy 
istnienie oscylacji przystąpimy do badania 
wzbudzenia się reakcji występującej pod 
postacią pukania w głośniku przy po- 
kręcaniu gałką kondensatora reakcyjnego. 
Reakcja powinna występować łatwo i ró- 
wnomiernie na całej skali na wszystkich 
trzech zakresach. Jeżeli reakcja jest zadu- 
ża to płytkę lampy audjonowej blokujemy 
do ziemi małym kondensatorkiem, jeśli zaś 
jest zamała musimy powiększyć napięcie 
ancdowe, zmniejszając opór RA2, zjawisko 
„dziur” w reakcji (brak reakcji w pewnych 
akreślonych punktach skali] występuje przy 
używaniu zbyt długiej anteny, skracamy 
ją wtedy  kondensatorkiem o pojemności 
około 200 centymetrów. 


Przy prądzie stałym , musimy uważać 
na bieguny: dodatni i ujemny. Należy więc 
przed załączeniem aparatu do sieci odna- 
leźć | zaznaczyć na wtyczce siec'cwej bie- 
gun dodatni. Również i w kcntakcie sieci 
musimy odnaleźć biegun dodatni, czynimy 
to bądź z pomocą papierka lakmuszwego, 
bądź z wodą zakwaszoną (obłitsze wydzie- 
lanie się pęcherzyków gazu na biegunie do- 
datnim). Być może iż pewnego dnia aparat 
przestanie nam grać, musimy wtedy spraw- 
dzić powtórnie biegunowość sieci, panieważ 
elektrownie czasami biegunowość zmieniają. 


Podstawą dobrego odbiornika—dobre części 


UŻ UKAZAŁY SIĘ 
W SPRZEDAŻY 


Su 


NOWE ZESPOŁY CEWEK 
FERROCART. 


AH 


Typ. F 32 zespół jednoobwodowy trzyzakresowy 

„ F 61, 62, 63 i 64 — zespoły wieloobwodowe 

z regulacją, oraz transtonmatory pośredniej częstotl. 
i Oscylatory do Superheterodyn 


inz. A. KORKIEWICZ 


mas WARSZAWA 4, KAWENCZYŃSKA 9 === 
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W Nr. 
ny schemat i opis jedn::.lampowej przystaw- 
ki bateryjnej, która w połączeniu z „Ampli- 


2 „Radjotechnika'' został poda- 


fonem" umożliwia odbiór wielu stacyj za- 
granicznych. W przystawce zastosowaliśmy 
tani zespół cewek, nawiniętych na rdzeniu 
ferromagnetycznym 

Wielu radjoamatorów nie posiada „Ampli- 
fonu", jednak chce niewątpliwie posiadać 
tani i mały «dbiornik, umożliwiający odb:ór 
nietylko stacji lokalnej, lecz i stacyj zagra- 
nicznych i to na głośnik. Postanowiliśmy 
przeto podać opis taniego odbiornika dwu- 
lampoweg», opracowanego w naszem labo- 
ratorjum. Zastosowanie lamp 2-woltowych 
umożliwia zasilanie obwodu  żarzenioweśo 
z baterji o małych wymiarach. Małe wymia- 
ry odbi:rnika umożliwiają umieszczenie go 
w skrzynce wraz z baterjami i głośnikiem. 


Układ odbiornika. 


Schemat ideowy odbiornika przedstawia 
rys. 1. Jak widać, jest to układ prostego 
audjonu z triodą, w połączeniu ze wzmac- 
niaczem transf:rmatorowym małej często- 
tliwości. Obwód strojony jest sprzężony z 
anteną pojemnościowo, zastosowaliśmy tu 


POPULARNA 
DWÓJKA 
BATERYJNA 
RT 1212B 


MIECZYSŁAW KUCZYŃSKI 


bowiem tani zespół cewek (Sirufer DS 23). 
Drgania wzniecone w antenie poprzez kon- 
densator Ca, lub Ca; (zależnie ol długo- 
ści anteny) dostają się do obwodu strojo- 
nego w siatce lampy detektorowej. Przy 
adbiorze fal średnich obwód strojony two- 
rzą: cewka z końcówkami „4' i „5 oraz 
kondensator zmienny powietrzny C o po- 
jemności końcowej około 500 cm. K:ńców- 
ka „5' jest połączona z ziemią. Przy od- 
biorze fal długich, łączymy przy pomocy 
przełącznika zakresu fal, końcówkę „6' z 
ziemią tak, że w skład ::bwodu strojonego 
wchodzi cewka o końcewiach > SUĘUŁACJH 
oraz kondensator powietrzny C. Lampa V; 
pracuje jako detektor na zakrzywieniu cha- 
rakterystyki prądu siatki. Most-k detek- 
cyjny stanowią: kondensator Cs i opór u- 
pływowy Rs. W celu uzyskania lepszej se- 
lekcji i siły odbioru zastosowano reakcję, 
wyk:rzystując jako cewkę reakcyjną dla obu 
zakresów fal, cewkę z końcówkami „2' 
1,9% Końcówkę „2' połączono na stałe 
z anodą lampy detekcyjnej, zaś końcówkę 
„3' ze statorem kondensatora reakcyjne- 
go Cr. Końcówkę „1“ tej cewki p:zosta- 
wiono wolną. Zamiast dławika w. częstotli- 


WOM MMM 
NN) 


0057 


ZIMNA 


W POWYZSZYM ODBIORNIKU 
ZASTOSOWANO SKALĘ 


ARKO 


EFEKTOWNA, O IDEALNYM, PRECE- 
ZYJNYM MECHANICZNIE, CHODZIE 


WODO WONOWOWOOO OOOO OOO OPNNWOOOOTOWW 
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wości w obwodzie anodowym, zastosowano 
apór Rd o wielkości 20.000 omów. 
Pierwotne uzwojenie transformatora m. 
częstotliwości winno być zablokowane kon- 
densatorem o pojemności 500 em. dla stw: - 
rzenia drogi prądom w. częstotliwości. Po- 
nieważ, jak wiadomo, pentoda pobiera du- 


ży prąd z baterji anodzwej, zastosowano tu 
ciekawy układ oszczędnościowv. Polega on 
na tem, że przy odbiorze fali nośnej niemo- 
dulowanej punkt pracy pentody jest ustalo- 
ny przez dopnowadzenie do siatki kieru- 
jącej ujemnego napięcia zapomocą baterji. 
Punkt ten odpowiada małemu prądowi ano- 
dowemu, czyli lampa pracuje na dolnej czę- 
ści charakterystyki. Z chwilą, gdy jest od- 
bierany sygnał tejże stacji (fala modulowa- 
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wości. mając lepszą drogę przez kondensa- 
tor Cb», nie płvnęłyby przez głośnik. 


SPIS CZĘŚCI. 


Podstawa metalowa z twardej blachy, 
według wymiarów podanych na rys. 3. 


C, — kondensator z dielektrykiem powie- 
trznym 500 om. 


Ca, — s stały mikowy 100 cm. 
(AH), 

Ca:— stały mikowy 200 cm. 
(AH), 

Cs — = stały mikowy 250 cm. 
(AH), 

Cd — d stały papierowy 500 cm 
(AH), 

Cb — * blikowy 0,5 "F (AH), 

Cr — ji zmienny z dielektrykiem 
papierowym 500 cm. 
(Wabo), 

Cb— m stały papierowy 500 cm. 
(AH), 

Rs,;--opór stały na 1 megom (05 wat) 
(AH), 

Rd= x, stały na 20.000 omów (obciąż 
1 wat) (AH), 

Rs— , stały na 0,5 megoma (AH), 

Ra~ , stały na 0,5 megoma (AH), 

Rpr— , stały na 0,3 megoma (AH), 


—-—L——>— 


ZOMO) 3 


A, | 
V V 
al Q?o © A 0 
O [e O 0 
z( 
| 
TIT 1-A TI 
[RTO092| || | | 
Prz Cr 
Rys. 2 
na), zdetektor.wane prądy małej częstotli- Tr — .„ transłformat_r m. częstotliwości 


wości popłyną częściowo przez kondensa- 
tor Cb», opór Ra, przez prostownik wiel- 
kiej częstotliwości, dając w ten sposób na 
oprze Rpr przeciwnapięcie, przez co ujem- 
ne napięcie siatkowe udzielone lampie bę- 
dzie inne, a mianowicie mniejsze. Punkt 
pracy przesunie się do właściwego punktu 
pracy pentody, Innemi słowy podczas od- 
bioru sygnałów jakiejś stacji lampa pobie- 
ra właściwy prąd z baterji anod:wej, a 
podczas przerwy pobiera prąd bardzo mały. 
Zwiększa to trwałość baterji anodowej. Do- 
bór kondensatora Cb» musi być tak doko- 
nany, aby nie nastąpił» znaczne obcięcie 
wysokich tonów, co odbiłoby się na jakości 
odbioru, gdyż prądy o większej częstotli- 


1:5 (Polton), 
Pr — prostownik w. częstotliw. 
Zespół cewek Sirufer typ DS 23. 
Prz — przełącznik falowy na 3 kontakty. 
Baterja anodowa na 120 V (Centra). 
Baterja żarzeniowa — akumulat:r 2-volt. 
Lampy: V, — LD 210, V — PP 222 (Tung- 


sram), oraz drobny materjał montażowy. 
MONTAŻ. 


Sposób rozmieszczenia wszystkich czę- 
ści na podstawie, przedstawia rys. 2 i 3. 
Pośrodku podstawy przykręcamy konden- 
sator C, wraz ze skalą. Po lewej stronie 
umieszczamy podstawkę lampy detektono- 
wej (V,), po prawej — podstawkę !ampy 


(Sirutor). 
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— -m 320 —— — ei 609—H 
Rys. 3 
głośnikowej (V») oraz transformator m. czę- tem montażowym. Jeżeli niema błędów, 
stotliwości (Tr) i gniazda do przyłączenia podłączamy baterje w następujący sposób: 
głośnika (Gł). Na przedniej ściance p.dsta- NEO OWY LZ T E 
wy znajdują się z lewej .strony: przełącznik minusa bąterji Żarzenidwdjh +6V' baterji 
falowy (Prz), po środku pod skala stroje- Sdot] E PISA NAME cji ZAC. 
niową wyłącznik żarzenia (W), a z prawej noa o" E E 
strony — kondensator reakcyjny (Cr). Na wej, RAS £bgo/ eN taer WEEK 
tylnej ściance podstawy umieszczon» otwór woj. "ŁA" — do +85V" Batai mo. 


do przepuszczenia sznurów bateryjnvch. Na 
bocznej lewej ścianie znajdują sie trzy 
gniazdka; dwa do załączenia antenv (A: 
i A») i jedno do załączenia uziemienia (Z). 
Pod spodem podstawy znajduje się zespół 
cewek (DS 23), orzymocowany d> tylnej 
ściany oraz kondensator blokowy przykrę- 
cony do podstawy. 


URUCHOMIENIE. 


Po wykonaniu połączeń  drutowych, 
sprawdzamy je przez porównanie z schema- 


wej. Skolei sprawdzamy, czy na gniazdkach 
żarzeniowych podstawek lamp:wych niema 
wysokiego napięcia. Po sprawdzeniu włą- 
czamy wyłącznik żarzenia i uruchamiamy 
odbiornik. Na zakresie długofalowym po- 
winna nastąpić audycja stacji warszawskiej 
z dużą siłą. 

Opisany odbiornik w l.kalu Redakcji na 
antenie o długości 40 mtr. dał na zakresie 
średniołalowym kilkanaście stacyj zagra- 
nicznych. 
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INŻ. ZYGMUNT JAWORSKI 


Odbiorniki krótkołalowe 


Budowa odbiorników krótkołalowych w 
większ-ści niczem nie odbiega od budowy 
odbiorników średnio i długofalowych. Jed- 
nak dla przeciętnego krótkofalowca, pra- 
$nąceśo prowadzić nasłuch amatorskich sta- 
cyj krótkofalowych zwykły odbi:rnik zbu- 
dowany na 3 zakresy fal (w tem zakres 
15—50 mtr.) nie jest odpowiedni. Tak zwa- 
ny pas radjoamatorski zawarty jest w gra- 
nicaca 40—45 mtr. Zakres ten na skali od- 
biornika jest mały, przeto strojenie odbior- 
nika na tym zakresie jest bardz» trudne. 
Istnieje możliwość odbioru zaledwie niektó- 
rych stacyj amatorskich większej mocy. Dla 


odbioru zaś większej ilości stacyj w tym 
zakresie należy posiadać specjalny odbior- 
nik krótkofalowy zbud:wany tak, że obrót 
kondensatora strojeniowego pokrywa tylko 
żądany pas częstotliwości. Ponadto części 
tego zdbiornika muszą odpowiadać specjal- 
nym wymaganiom. 

Najwięcej rozpowszechnionym odbiorni- 
kiem wśród amatorów jest aparat reakcyj- 
ny (bez wzmocnienia w. częstotliwości), o- 
czywiście dzięki małym kosztom i pnzstej 
obsłudze. Jednak w ostatnich czasach uka- 
zuje się coraz więcej odbiorników ze wzmo- 
cnieniem w. częstotliwości. Odbiorniki su- 


CN 


OLSKIE 
ZAKŁADY 


3 lampowego, 2obwo- 
dowego odbiornika 
uniwersalnego na 
prąd stały i zmienny 


Model tego odbiomika można 
obejrzeć co piątek w godz. l8-ej 
—20-ej w Poradni Technicznej 
Philipa. Warszawa, Mazowiecka 9 


PHILIPS 
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perheterodynowe z racji skomplikowanej 
konstrukcji i wysokich kosztów prawie że 
nie mają zastosowania wśród amatorów. 
Z odbiorników reakcyjnych najwięcej są 
stosowane układy, których zmiana sprzęże- 
nia zwrotnego (reakcji) jest dokonywana 
przy pomocy pojemności zmiennej. Są to 


układy Wygant'a (rys. 1) i Schnell'a (rys. 2). 


DI 
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Układ Wygant'a. 


JU 
pe 
< 


AOC 
D00L 


Rys. 1. 


W układzie Wygant'a przez cewkę re- 
akcyjną nie płynie składowa stała. 
obu układach Wygant'a i Schnell'a 
składowa zmienna prądu anodoweśgo płynie 
poprzez cewkę reakcyjną Ln i kondensat-r 
reakcyjny Cr. Dławik w obwodzie anodo- 
wym DŁ ma za zadanie niedopuścić skła- 
dowej zmiennej do źródła zasilającego ano- 


z + 


Rys. 2. Układ Schnell'a. 
dę. Przez dławik płynie jedynie składowa 
stała oraz zmienna prądu m. częstotliwe- 
ści. Jest rzeczą oczywistą, by dławik speł- 
mał należycie swoje zadania w odbiorniku 
krótkofalowym, musi on być dobrze wyko- 
nany. 


Nowy Model Skali 


Prostokątnej Mikrometrycznej 


UR 


W ostatnich czasach w tych układach 
zaczęto stosawać kondensatory różnicowe 
(rys. 3). Kondensator różnicowy w szerokim 
zakresie odbieranych częstotliwości zapo- 
biega łatwemu wpadaniu w oscylacje, gdy 
praca odbywa się na granicy powstawania 
reakcji. Ta okosliczność jest b. ważna z te- 
go względu, że odbiór fonji na falach krót- 


Rys. 3. Układ Schnell'a z kondens. różnic. 


kich jest znacznie trudniejszy niż na dłu- 


gich. 


Stosują się także układy, w= których 
zmiana sprzężenia zwrotneśo odbywa się 
przy pomocy oporności zmiennych włączo- 
nych do obwodu anodowego (Rys. 4). 

Układy te są o tyle lepsze, że przy zmia- 
nie sprzężenia zwrotnego nie zmienia się 
nastrojenie obwodu drgań w siatce lampy, 


Ra 


+ 


Rys. 4. Układ ze zmianą sprzężenia zwrotn. 
przy pomocy poru, 


oo jest bardzo ważnem przy odbiorze fonii. 
Jednak brak takich oporników, które po- 
zwalałyby zmieniać w sposób ciągły i płyn- 
ny sprzężenie zwrotne, zmusił stosować u- 
kłady inne. 

D c. n. 


M A Do nabycia we wszystkich 
z składnicach Radjowych 
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W. A. TREMBIŃSKI tng.-el. 


Sposoby ulepszenia 
krótkołalowych obwodów drgających 


Sprawa cewek do odbiorników krótko- 
falowych jest na równi ze sprawą konden- 
satorów niezmiernie ważna. Należy sobie 
zdać sprawe, że jednak, dobroć obwodów 
strojonych w odbiorniku . krótkofalowym 
decyduje o dobroci tego odbiornika. 


Za przykładem zagranicy i nasi amato- 
rzy powoli przekonują się do nowych ma- 
terjałów izolacyjnych z calitem i trolitu- 


lem na czele, i zaczynają je stosować. 
Wprawdzie nie mamy jeszcze krajowych 
kondensatorów o izolacji calitowej, lecz 


ukazały się już kondensatory obrotowe po- 
wietrzne o izolacji ceramicznej (frequenta) 
co jest dużym postępem w stosunku do 
ubiegłego sezonu, z niepodzielenie panują- 
cym bakelitem czy pertinaxem, jako izo- 


latorem. Również sławne, przez  grzecz- 
ność chyba tak nazywane, kondensatory 
„mikowe', (które, niestety, nie mają nic 


wspólnego z miką, a jako  dielektryk xo- 
siadają ' pertinax lub papier bakelitowv, 
uległy ewolucji. Kondensatory te, prawdo- 
podobnie na początek, (aby zbytnio nie 
przerażać całkowicie odmiennym wykona- 
niem) są wyrabiane przy zastosowaniu, ja- 
ko dielektryku, folji trolitulowej (białej, 
przezroczystej). Niestety, jednak, płytki 
zewnętrzne pozostają jeszcze pertinaxowe. 


Jak widać sprawa kondensatorów 
przedstawia się jeszcze nie najgorzej 
wprawdzie fabryki niechętnie „bawią się“ 
w wyrób kondensatorów dla krótkofalow- 
ców o pojemności 150 cm., a żądają za nie 
znacznie grubszych sum niż za konden- 
satory normalne . 


Ukazanie się na rynku tulejek z calitu 
i trolitulu różnych wymiarów, pozwala 
krótkofalowcom w tani i prosty sposób 


Prenumerujcie i 


czytajcie 


„odmłodzić"™" posiadany nadawczy czy əd- 


biorczy kondensator o niedużej pojem- 
ności. Poprostu przez wymianę tulejek 
ebonitowych, pertinaxowych, czy innych 


na calitowe lub trolitulowe. 

Ciekawe, że cewki nie uległy ewolucji. 
Tradycyjne cewki na cokołach, na rur- 
kach bakelitowych lub t. p. są najczęściej 
spotykane. Nic też dziwnego, że głównem 
siedliskiem strat w obwodach  strojonych 
odbiorników krótkołalowych są cewki. 


Mało który, nawet z więcej zaawanso- 
wanych krótkofalowców, (chociaż  napew- 
no już słyszał) widział lub stosował nowo- 
czesne korpusy do cewek z calitu lub tro- 
litulu. Należy jednak, przypuszczać, że 
wobec ukazania się na naszym rynku tych 
korpusów, znajdą one zastosowanie, i nie 
będziemy już spotykali tak  nieodpowied- 
nich w odbiorniku  krótkofalowym cylin- 
drów  portinaxowych. Wprawdzie koszt 
tych ostatnich jest znacznie niższy, niż 
koszt korpusów  calitowych czy trolitulo- 
wych, lecz pływ korpusu na dobroć obwo- 
du jest tak wybitny, że oszczędność jest 
tu nie na miejscu. Przy budowie odbiorni- 
ka należy się jednak powodować rozsąd- 
ną oszczędnością. 


Poza cewkami powietrznemi na nowo 
czesnych materjałach izolacyjnych istnie- 
je możliwość stosowania w krótkofalarst- 
wie, analogicznie do fal średnich i długich 
cewek o  rdzeniach ferromagnetycznych. 
Prawie roczne próby autora niniejszego, 
oraz próby zagraniczne wykazały, że zasto- 
sowanie w odbiorniku krótkofalowym 
rdzeni ferromagnetycznych prowadzi do 
znacznego uselektywnienia odbiornika, po- 
łączonego ze wzrostem siły odbioru. 


miesięcznik poświęcony 


krótkofalarstwu polskiemu 


„KROTKOFALOWIEC POLSKI“ 


Numer pojedyńczy 70 gr. Prenumerata roczna 7.— Konto PKO 411.395 


I.wowski Klub Krótkofalowców 
REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
LWOW, ZYBLIKIEWICZA 55 
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Jak wiadomo, straty w miedzi (w za- 
łożeniu cewki na odpowiednim materjale) 
są decydujące dla strat obwodu strojonego. 
Rdzeń ferromagnetyczny o otwartej szcze- 
linie (najodpowiedniejszym zarówno na ja- 
kość materjału, jak i na kształt okazał się 
rdzeń typu H) pozwala na znaczne zredu- 
kowanie ilości i wymiaru zwojów potrzeb- 
nych dla danego zakresu, a tem samem 
i długości przewodnika co ostatecznie pro- 
wadzi do znacznego zmniejszenia strat 
w miedzi. Wprawdzie dochodzą w tym 
wypadku straty w materjale rdzenia, jed- 
nak te ostatnie, wskutek znacznego roz- 
drobnienia cząstek żelaza, odilozowanych 
od siebie materjałem wiążącym, posiadają 
znaczenie minimalne,  Ostetecznie, suma 
strat w żelazie i miedzi cewki na rdzeniu 
ferromagnetycznym jest znacznie mniejsza 
od strat występujących w cewce bezrdze- 
niowej. Z tego wynika, że dobroć obwodu 
znacznie się poprawia. 

Rozważania teoretyczne dla zakresów 
radjofonicznych, potwierdzone doskonałe- 
mi wynikami prób praktycznych,, zachęci- 
ły autora niniejszego do experymentów na 
zakresach krótkofalowych. Brak wszelkich 
danych praktycznych w tym względzie, 
oraz niektóre przesłanki teoretyczne nie 
zniechęciły do dokładnego wypróbowania 
stosowalności rdzeni  ferromagnetycznych 


Zakres 20 metrowy 


Antena: 
Siatka: 5 zwoi „ = 3 x 
Reakcja: 4 zwoje ,, " 

Zakres 40 metrowy 

Antena: 5 zwoi u " " t 
Siatka: 8 zwoi „ w n + Á 
Reakcja 4 zwoje «@ - 6 

Zakres 80 metrowy 


Antena: 7 zwoi ni ył i n s 
Siatka: 17 zwoi u u 1" " u 
Reakcja 5 zwoi „ 


Dane zwoi są ważne dla podobnych za- 
kresów, jeżli do strojenia użyjemy konden- 


3 zwoje drut 0,6 dwa razy jedwab, 


Ostatecznie otrzymane wyniki pozwalają 


stwierdzić całkowitą przydatność tych 
rdzeni do celów krótkofalarstwa. Należy 
tylko pokrótce wyjaśnić dlaczego okazał 


się ostatecznie najodpowiedniejszym rdzeń 
otwarty typu Dla zmniejszenia strat 
w żelazie należy: polepszyć materjał rdze- 
nia prze odpowiedni dobór wymiarów czą- 
stek żelaza, właściwy wybór składnika 
izolująco - wiążącego, odpowiednie nada- 
nie kształtu ze względu na gęstość inji 
sił pola) należy umieścić materjał ferro- 
magnetyczny w miejscach największego 
skupienia linji sił pola cewki (oraz odpo- 
wiedni sposób  fabrykacji (prasowania). 
Wszystkim tym danym odpowiada rdzeń 
H całkowicie i posiada istotnie najmniej- 
sze straty w żelazie. Również ważną spra- 
wą jest niezmienność w czasie i tempera- 
turze. Dzięki włączonej w obwód magne- 


tycznych dodatkowej szczelinie wpływ 
ewentualnie różnej przenikalności mater- 
jału rdzenia odbija się tylko w stopniu 


ułamkowym na całości obwodu. 

Jak wiadomo korpus do cewek H skła- 
da się z dwu połówek trolitulowych trój- 
dzielnych. W tych żłobkach umieszcza się 
uzwojenia poszczególnych cewek. zależnie 
od schematu. 

Dla zakresów amatorskich zostały usta- 
lone następujące ilości zwoi: 


lub lica 


20X0,05 mm. lub 


40X004 mm 


iub lua 20005 mm. lub 


40x0,04 mm 


tab lica 


200,05 mm. 
(lub 0,3) i 


lub 40X004 nm 


" 


satora o pojemności 50 cm. zbocznikowa- 
ny kondensatorem stałym na 100 cm. 


SKLEP RADJOSPRZĘTU 


od wma „RADJOTECHNIK" 


ELEKTORALNA 8, tel. 693.87. 


Dla prawincji specjalnv dział wysylkowy. 


DLA WYTWÓRNI 


wydaliśmy dwa schematy na cewkach 


Trzy zakresy 


DRALOPER M konstrukcji 


1) Sieciowa Trójva Przemysłowa 


PP. MONTERÓWI!II 


KAROLA GOS/ZCZYŃSKIEGO 


Duża selekcja 


2) Trzykresowa Trójka Bateryjna 


zakresy 20 — 60, 


200 — 600 i 
Cena kompletu części rewelacyjnie niska. 


1000 — 2000 mtr. 
Żądać ofert. 


Schemety wysyłamy po otrzymaniu 50 vr. w znaczkach pocztowych. 0051 
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Radj:słuchacze, 
zmontowali odbiornik detektorowy i korzy- 
stają z niego przez dłuższy czas, przekonali 
się niewątpliwie, że odbiór na kryształ pcz- 
mimo, że jest czysty, to jednak posiada licz- 
ne wady. Jedną z największych jest skrępo- 


którzy nabyli lub sami 


wanie słuchacza sznurem słuchawkowym. 
Przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy 
istnieje zawsze obawa, że odbizrnik przy la- 
da pociągnięciu znajdzie się na podłodze. 

Słuchanie zaś dłuższych audycyj np. oper 
i t. p. jest bardzo męczące ze względu na 
stały ucisk słuchawek na uszy. Wreszcie 
ilość osób korzystających z audycyj jest 
ograniczona, bowiem dołączenie kilku par 
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WZMACNIACZ 


M. CZ. 


NA PRĄD ZMIENNY 


RT 2200Z 


KUCZYŃSKI 


słuchawek osłabia odbiór w znacznym sto- 
pniu. Korzystanie zaś z muzyki tanecznej 


DO ODBIORNIKA 


Rys. 1. 


jest wogóle niemożliwe. W bardzo nielicz- 
nych wypadkach, przy odpowiednich wa- 


POLSKIE ZAKŁADY „CROIX” 


Fabryka transformatorów i sprzętu radjowego 


poleca: 


nowowypuszczone na rynek agregaty opancerzone 


na łożyskach kulkowych 


OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI. 


Jedyna 
Po pierwszej 


ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 


ze skalą kompasowa 


na łożyskach kulkowych! 
próbie niezastąpione. 
(031 


skala 
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Rys. 2. 


runkach lokalnych: niewielkiej :dległości 
od stacji lokalnej, długiej antenie i dobrym 
uziemieniem, możliwy jest słaby odbiór 
aa głośnik. Silny odbiór można osiągnąć tyl- 
bs zapomocą wzmacniacza dołączonego do 


odbiornika. 
UKŁAD. 


Schemat ideowy wzmacniacza przedsta- 
wia rys. 1. Prądy zdetektorowane  przedo- 


stają się z odbiornika detektorowego do pier- 
wotneg»> uzwojenia transformatora  Trm 
o dużej przekładni (1:20). Wtórne uzwojenie 
transformatora W1 i Wo dostarcza napięć 
zmiennych  (zdetektorowanych) na siatkę 
lampy głośnikowej. We wzmacniaczu pracu- 
je lampa głośnikowa o mocy trzech watów 
(pentoda m. cz.). 

Zasilacz składa się z transformatora Trs., 
którego pierw: tne uzwojen: ie przystosowane 
jest do napięcia 120 i 220 v. Dwa uzwojenia 
wtórne służa do żarzenia lampy prostowni- 
czej (końcówki b i c) oraz lampy głośniko- 
wej (końcówki d i f). 

Trzecie uzwəjenie dostarcza napięcia 
zmiennego, które po wyprostowaniu przez 
lampę i przefiltrowaniu zasila lampę gło- 
śnikową. Filtr zasilacza składa się z dwu 
kondsenatorów Cf1 i Cf2 craz oporu Rf. Opór 
Rs» redukuje napięcie dla siatki osłomnej 
do odpowiedniej wartości (150 v). Kondea- 
sator Cso blokuje siatke osłonną do ziem. 
Ujemne napięcie dla siatki kierującej lampy 
głośnibowej powstaje przez spadek napięcia 
anodowego na oporze Rk. Opór ten jest 
zablokowany kondensatorem Ck. Od warto- 
ści op:ru Rk zależy wielkość ujemnego na- 
pięcia, a więc i prąd anodowy. Opór Rk le- 
piej stosować nieco większy, aby zaoszczę- 
dzić lampę. Zbyt duży opór przesuwa je- 
dnak pracę lampy w pobliżu dolnego zakrzy- 
wienia charakterystyki prądu an-dowego, 
przez co może wystąpić zniekształcenie od- 
bioru. W celu zredukowania do minimum 
prądów pasożytniczych występujących w 
sieci oświetleniowej można zablokzwać do 
ziemi pierwotne uzwojenie transformatora 
kondensatorem stałym na 1000 cm. ( na sche- 
macie nieoznaczony). 


Spis części. 
Cso — kondensator blokowy na 1 mikro- 
fard (napięcie próbne 750v — AH). 
Ck — kondensator elektrolityczny suchy 
na 25 mikroforodów (napięcie rob:cze 


50 V — AH). 


JUZ 
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WYSZEDŁ Z DRUKU NOWY KATALOG 
RADJOSPRZĘTU OBJĘTOŚCI 64 STRONY 
Z 200 ILUSTRACJAMI I SCHEMATAMI 


NA PROWINCJE WYSYŁAMY PO OTRZYMANIU 
GROSZY 50 W ZNACZKACH POCZTOWYCH 


B. DEREJSKI 


WARSZAWA 
ŚTO KRZYSKA. KRZYSKA 19 


Ci i Cf2 — kondensatory blokowe p» 2 
mikrofarady. (Napięcie próbne 750 v — AH) 

Rso — Opór masowy na 20.000 omów. 
(Obciążenie 3 W — AH). 

Rf — Opór drutowy na 5.000 wolf. s 
(Obciążenie 12W — AH). 

Rk — Opór drukowy na 2000 omów 
z klamerką (Obciążenie 12 W — AH). 


Lampy: V-P—420 i Vpr-G—429  (Trio- 
tron). 

Trm — transformator m. cz. 1:20 (Croix). 

Trs — transformator sieciowy. Uzwojenie 


pierwotne na 120 i 220 V. Uzwojenia wtórne: 
żarzeniowe lampy przstowniczej 4 V/0,6 A, 
żarzeniowe lampy odbiorczej 2X2V;0,15 A, 
anodowe 275 V/12 mA (Croix typ S 1). 

Drobny sprzęt w postaci dwu podsta- 
wek lampowych  pięcionóżkowych, dwu 
śniazdek izolowanych do głośnika, dwu 
gniazdek z podkładkami  trolitulowemi ao 
do wejścia, sznura sieciowego z wtyczką 
drutu montażowego rurek  izolacyjnycn, 
przepustu izolacyjnego chroniącego sznur 
sieciowy od przetarcia i t. p. 


MONTAŻ. 


Rozmieszczanie części przedstawia rysu- 
nek 2. Całość zmontowana jest na płytce 
aluminjowej, która jednocześnie jest dnem 
skrzynki metalowej o wymiarach: szerokość 
120 mm,, długość 200 mm. i wysokość 140 mm 
W ściance frontowej wiercimy otwory: z le- 
wej strony na gniazdka do sznurów łączą- 
cych odbiornik kryształkowy, z prawej zaś 
na gniazda głośnikowe Gł. Na podstawie 
z lewej strony umocowujemy transformutor 
sieciowy Trs, obok pzdstawkę do lampy 
prostowniczej. W drugim rzędzie z lewej 
strony przykręcamy podstawkę lampy gło- 
śnikowej, z prawej kondensatory blok.we 
CHI, Cf2 i Cso. Między podstawką lampy gło- 
śnikowej i ścianką frontową umieszczamy 
transformator Trm obok zaś kondensator 
elektrolityczny suchy Ck. Następnie przy- 
stępujemy do wykonania połączeń dru- 


LĄD! WSZĘDZIE 


PRZEŁĄCZNIKI 
K A P Y i 


Wytwórnia części radjowych i elektrotechnicznych 
WARSZAWA, ELEKTORALNA 14. 
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POLTON 


Głośniki Dynamiczne 


dużej mocy 


ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE 


POLTON- 
WARSZAWA, UL. WRONIA 6 


Żądajcie bezpłatnych 
opisów I cenników 0059 


towych, przyczem opory Rso, Rf i Rk zawie- 
szone są na przewodach. W ściance tylnej 


wiercimy «twór do przeprowadzenia prze- 
wodnika sieciowego, przyczem należy tu 
umieścić przepust izolowany, chroniący 


sznur przed przetarciem, a tem samem przed 
zwarciem przewodów oświetleniowych. 
Wszystkie połączenia najlepiej wykonać dru- 
tem izolowanym, d_.brą rurką ceratową. Lu- 
towanie wino być staranne, aby nie wywo- 
łałać przerw w obiegu prądu. Przewody ża 
rzeniowe obu lamp powinny być splecizne 
w warkocz. 

Po sprawdzeniu wszystkich połączeń i po- 
równaniu z schematem montażowym  wkła- 
damy lampy do 'dpowiednich podstawek, 
podłączamy odbiornik detektorowy i gło- 
śnik, a wtyczkę podwójną sznura łączymy 
z kontaktem sieci, pamiętając o włączeniu 
pierw.tnego uzwojenia transformatora Trs 
na właściwe napięcie, Przy dobrym ustawie- 
niu igły na kryształku powinniśmy otrzymać 
stację lokalną z dużą siłą. 

Wzmacniacz opisany powyżej był próbo- 
wany w lokalu redakcji i przy połączeniu 
z odbizrnikiem detektorowym, opisanym 
w Nr. 1 miesięcznika „Radj”technik*, dał 
oprócz stacji lokalnej, na antenie długości 
około 40 mtr., kilka stacyj zagranicznych. 


NOWOŚCI RADJOWE na 1936 r. 


ZESPOŁY CEWEK 
na rdzeniach i IZOLANIE 
ELIMINATORY na 


IZOFER 


rdzeniach i IZOLANIE 
DŁAWIKI W. CZ. ekranowane  «% 
falowe na  IZOLANIE 


KABEL 


Tel. 274-94 
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Wielu wśród radjosłuchaczy p:siada od- 
biorniki bateryjne z dawnych czasów, gdy 
jeszcze mało było w użyciu odbiorników 
sieciowych, lub z konieczności korzysta 
z cdbiorników bateryjnych, nie rozporządza- 
jąc prądem oświetleniowym w swem miesz- 
kaniu. Wielu również przeprowadza się ze 
wsi do większych ośrodków posiadających 
elektrownie. Ażeby umożliwić zasilanie tych 
odbizrników, niejednokrotnie jeszcze warto- 
ściowych, posiadających nowe lampy i t.p. 
prądem z sieci; postanowiliśmy opracować 
schemat zasilacza, który zastępuje baterję 
anodową. K:szt takiego zasilacza anodowe- 
go amortyzuje się bardzo szybko, gdyż ener- 
gja pobierana z baterjj anodowej kosztuje 
niewspółmiernie dn:żej. Części zasilacza nie 
są drogie i mogą być użyte przez radjoama- 
tora do konstrukcji cdbiornika sieciowego, 
jeżeli lampy bateryjne zużyją się całkowicie. 


UKŁAD. 


zasilacza przedstawia 
oświetleniowej 
pierwotne 


Schemat ideowy 
rys. 1. Prąd zmienny z sieci 
przepływając przez uzwojenie 


Cennik 


„zmiennego, które pv 


ZASILACZ 


ANODOWY 
RT 1100 Z 


J. SKOWYRA. 


transformatora Trs. indukuje w uzwojeniu 
wtórnem prąd tego sameg» rodzaju, lecz 
o wyższym napięciu. Pierwotne uzwojenie 
jest przystosowane do napięcia 120 i 220 V. 
Uzwojenie wtórne składa się z dwóch części. 
Jedna z nich dostarcza wysokiego napięcia 
wyprostowaniu i prze- 


2200 


filtrowaniu ma zasilać anody lamp w odbior- 
niku, druga zaś dostarcza napięcia do żarze- 
nia lampy prostowniczej Vpr. Filtr zasilacza 
stanowią: opór Rf i dwa kandensatory blo- 
kowe CH i Cf2. 


Ilustrowany 


radjospr zętu 


z tabelami | 
WSZYSTKIE CZĘŚCI 


wysyła gratis 


cenami 
DO RADJOODBIORNIKÓW CENY REWELACYJNE 


Składnica 
Æ -R E O" 


lamp radjowych 


Radjosprzętu 


Warszawa, Wielka 16 tel. 280-81 


TES RAE O 


TO ŻRÓDŁO: 
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Do zredukowania napięć i dobrania ich kiem z blachy aluminjowej grubości 0,5 mm. 
wielkości służy rozdzeilnik napięć R, zao- Wymiary pudełka: szerokość 170 mm., dłu- 


patrzony w szereg odgałęzień. Odgałęzienia 
zablikowane są kondensatorami Cb2, Cb3 
i Cb4 do minusa napięcia anodowego. Kon- 
densator Cs, blokujący uzwojenie anodowe 
transtormat:ra, tłumi przydźwięk prądu 
zmiennego. Napięć siatkowych dostarcza ba- 
terja o napięciu 20 V, połączzna zaciskiem 
plusowym z minusem zasilacza. Pobieranie 
napięć siatkowych jest tańsze i wygodniejsze 
niż z układu pztencjometrów regulowanych. 
Pozatem wielkość napięcia siatkowego z ba- 
terji, jest już zgóry ustalona. 


SPIS CZĘŚCI. 


Cs — Kondensator stały o pojemności 
1.000 omów (napięcie próbne 2.000 V—AH]). 
Cb 1 — Kondensator stały o pojemności 


10.000 omów (napięcie próbne 2.000 V—AH]). 

Cb2, Cb3, Cb4 — Kondensatory blokowe 
po OAZIE (napięcie próbne 750 V 
T |. 

Cf1 1 Cf2 Kondensatory blokowe o pejem- 
Ea, mikrofaradów (napięcie próbne 750 V 
-— AH). 

Rf — Opór drutowy na 6.000 omów (Ob- 
ciążenie 12 W — AH). 

R — Opór drutowy na 50.000 omów z pię- 
~ma klamerkami (Obciążenie 25 W — AH). 

Bs — gdaterja siatkowa. 

Ir — Transformator sieciowy. Uzwoje- 
n:e r'e'wotne 120 i 220 V; uzwojen a wtór- 
ne: żarzenie lampy prostowniczej 4V;0,4 A. 
anodowe 275V/20mA. (Star). 

Vpr — lampa — G 429 (Triotron). 

Drobny sprzęt w postaci pięciu gr a7dek 
izolowanych, sznura, drutu do połączeń, je- 
dnej podstawki lampowej pięcionóżkowej 
iY Op. 


MONTAŻ. 
Schemat montażswy przedstawia rys. 2 


Całość zmontowana jest na podstawce dre- 
wnianej o grubości 5 mm., nakryta pudeł- Rys. 2. 


„STAR“ TRANSFORMATORY 


DŁAWIKI 
PRZEŁĄCZNIKI FAL OWE 
. KRÓTKOSPINAJĄCE 


WYTWÓRNIA SPRZĘTU RADJOTECHNICZNEGO 


STAR Warszawą, Chłodna 27 


TEL. 681-33 Cenniki gratis 
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KAŻDY ODBIORNIK OPISANY W NUMERZE BIEŻĄCYM „RADJO- 


TECHNIKA" 


NASTĘPNEGO. 


BĘDZIE  DEMONSTROWANY 
P. RADJOAMATORÓW, DO CHWILI UKAZANIA SIĘ 


NA ŻĄDANIE 


NUMERU 


DEMONSTRACJE ODBIORNIKÓW ODBYWAJĄ 


SIĘ W DNIACH I GODZINACH WYZNACZONYCH NA PORADY 
TECHNICZNE. 


ś:ść 200 mm. i wysokość 140 mm. W ścian- 
ce frontowej wycinamy otwór do  baterji 
siatkowej oraz do pięciu gniazdek słuchaw- 
kowych jak na rys. 2. Rozdzielnik napięć 

. przym:cowujemy ponad gniazdkami. Do 
podstawy z prawej strony przykręcamy tran- 
słormator sieciowy Trs, obok zaś z lewej 
strony podstawkę d> lampy Vpr. Konden- 
satory blokowe umieszczamy w dwu gru- 
pach, jak widać na rys. 2. 


Po umieszczeniu wszystkich części przy- 
stępujemy do drutowania. Połączenia wyko- 
nujemy drutem o grub:ści 1 mm. izolowa- 
nym rurką ceratową. Ponieważ lampa pro- 
stownicza jest jednokierunkowa i posiada 
trzy wtyczki przeto gniazdka czwarte i pią- 
te zostawiamy wolne. Jeden z przewodów 
sznura dopnzwadzająceóo prąd zmienny do 
transformatora łączymy bezpośrednio z za- 
ciskiem O transformatora, drugi łączymy 
z przełącznikiem sieciowym, umożiiwiają- 
cym połączenie na 120 lub 220 V. 


Po wykonaniu wszystkich pzłączeń spraw- 
dzamy je dokładnie przez porównanie 
z schematem ideowym. D> podstawki wkła- 
damy lampę prostowniczą i łączymy sznur 
z kontaktem sieci o właściwem napięciu. 
Napięcie zasilacza można zmierzyć tylko 


CE p RAA O O RO EJ 


Już ukazały się na rynku nowe 
zespoły jednoosobowe i elimi- 
natory z regulacją. 
Dane do uzwojeń rdzeni 


w.ltomierzem precyzyjnym o dużym oporze 
omowych (ok. 1.000 om/V). Połączenie sznura 
nie nastręcza żadnych trudności. Należy pa- 
miętać, że napięcia mogą być ustalone za 
pomocą przesuwania klamerek na rozdziel- 
niku R. Muszę jeszcze nadmienić, że koń- 
ce uzwojenia żarzeniowego lamp  odbior- 
czych (pośrednio żarzonych) zostały nie po- 
łączone. Należy pamiętać o dobrem ich 1zo- 
łlowaniu by nie nastąpiło zwarcie które mo- 
głoby spowodować przepalenie transforma- 
tora. 


Komplet części 
do powyższego aparatu 
kupisz najtaniej w firmie 


„RADJOTECHNIK” 


Warszawa Elektoralna 8 
Żądajcie ofert!!! 


Lampy bateryjne 
akumulatorem 4 lub 2 woltowym. 
powyżej opisany może być użyty do każde- 


muszą być żarzone 
Zasilacz 


go odbiornika bateryjnego z wyjątkiem 


układu odbiorczego w którym pracują no- 
woczesne lampy (wzmacniacz klasy B). 


DRALOPERM 


rozdają bezpłatnie większe 
składnice radjosprzętu. 


Warszawa, PHON sp. z o. o, 
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NOWE TYPY GŁOŚNIKÓW „POLTON* DW3 i DS7. 


Znane zakłady radjotechniczne „Poltor" 
opracowały dwa nowe typy głośników du- 
żej mocy: Typ DW3 i DS7. Pierwszy z nich 
jest ze wzbudzeniem, drugi zaś ze stałym 
magnesem. W obu wypadkach moc zmodu- 
lowana, jaką może głośnik oddać bez znie- 
kształceń, wynosi 8 watów. 


Wprowadzenie specjalnego dolnego re- 
sorowania membrany zapobiega decentro- 
waniu się głośnika podczas pracy przy du- 
żych amplitudach. 


Staranne klejenie membrany oraz mon- 
taż bez wzajemnych zetknięć powierzchni 
metalowych, usuwają możliwości brzęczeń. 

Każdy z głośników, lampą 9-watową wy- 
sterowany, umocowany na ekranie o wy- 
miarach 1.000X1.000X25 mm., może obsłu- 
żyć z dużą siłą i czystością salę objętości 
do 600 m’. 

Z lampą, o mocy 25 watów, głośnik ten 
może obsłużyć salę do 1.200 m? objętości. 


Wszystkie te zalety, jak również bardzo 


dobre wykonanie, stawiają głośniki DW3 i 
DS7 w rzędzie najlepszyca fabrykatów. 


NOWA SKALA STROJENIOWA „ARKO*, TYP. N. 


Dom H/T. „Arco? w Warszawie nade- 
słał nam do wypróbowania nowy model 


skali typu N. Skala ta posiada okragłą tar- 
czę z tulejką, służącą do przymocowania 
osi kondensatorów. Krążki łoslorobronzowe 
posiadają dużą sprężystość, przez co chód 
skali jest miękki i pozbawiony martwych 
punktów. Pomysłowo wykonana prowodni- 
ca, połączona z tarczą napędową, porusza 
suwak, z którym jest połączona wskazów- 
ka skali, Oświetlenie skali, rozmieszczone 
po obu stronach, umożliwia łatwą wymianę 
żarówek  przepalonych na nowe. azwy 
stacyj są wypisane wyraźnie i przejrzyjście 
na grubej płytce celuloidowej, umocowanej 
pochyło. Do każdej skali wvtv'vrnia doda- 
je efektowną ramkę bakelitową i szablon 
do wycięcia otworów w ściance odbior- 
nika. 


Całość — wykonana bardzo dobrze. 
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NOWE ZESPOŁY CEWEK FERROCART. 


Powszechnie znana już od lat kilkuna- 


stu krajowa fabryka radjcesprzętu AH (Inż. 


A. Horkiewicza) opracowała nowe typy ce- 


Fot. Nr. 1. 


wek, nawiniętych na rdzeniach ferromagne- 
tycznyca — Ferrocart. Nadesłany nam do 


wypróbowania zespół jednoobwodowy F-32 
(fot. 1) jest przeznaczony do odbiorników 
jednoobwodowych. Przy zastosowaniu kon- 
densatora o pojemności 500 cm (z dielek- 
trykiem powietrznym) zespół ten pokrywa 
trzy zakresy fal: 20—50 m., 200—600 m. 
i 800—2000 m. 

Zespół F-23 posiada szereg końcówek 
oznaczonych literami. Do każdego zespołu 
wytwórnia dołącza schemat połączeń kon- 
ców cewek z przełącznikiem falowym. 

Wykonanie — bardzo dobre. 

Komplet cewek do superheterodyny 
(fot. 2) stanowią: F-62 — zespół dla obwo- 
du wejściowego, F-63 — dla drugiego ob- 
wodu filtru wstęgowego. a F-75 — dla oscy- 
latora. Dwa zespoły F-91 stanowią filtry 
pośredniej częstotliwości, nastrojone na 
częstotliwość 128 kc. Zespoły umieszczone 
są w prostokątnych pudełkach miedzianych 
(werniksowanych). Z wierzchu każde pu- 
dełko posiada śruby, umożliwiające zmia- 
nę samoindukcji cewek (zestrojenie) w ob- 
wodach strojonych, od dołu zaś końcówk: 
do lutowania, osadzone na dnie bakelito- 
wem, i śruby do przymocowania na schassis. 

Dzięki dosyć dużej zmianie samoinduk- 
cji, przy pomocy śruby zmieniającej odle- 
głość jarzma od rdzenia, fala oscylatora 
może bvć regulowana w granicach od 115 
do 140 kc. 

Wykonanie zespołów bardzo dobre. Fir- 
ma (AH) produkuje również cewki tego sa- 
mego typu do odbiorników wieloobwodo- 
wych bez przemiany częstotliwości. 


Fot. Nr. 2. 


NOWE PRZEŁĄCZNIKI FALOWE „KRÓTKOSPINACZE'" — STAR. 


Krajowa wytwórnia radjotechniczna ,„Zel- 
ta - Radjo' rozpoczęła produkcję nowych 
przełączników - krótk:spinaczy. Każdy z 


przełączników posiada płytkę  bakelitową, 
na której są po obu stronach umocowane 
sprężyny kontaktowe. Walec, z masy izola- 


Nr, 4 


cyjnej, umieszczony jest nad sprężynami. 
W walcu tym znajduje się szereg otw.rów 
przeznaczonych na sztyfty dociskowe. Sztyf- 
ty te dociskają sprężyny, znajdujące się po 
obu stronach płytki i wywołują zwarcia ob- 
wodów, połączonych ze sprężynami. Prze- 
łączniki-krótkospinacze „Star" p.siadają 
cztery położenia, przeto można je stosować 
do odbiorników na kilka zakresów fal. 
Całość wykonana jest bardzo dobrze. 
Firma dołącza do każdego krótkospinacza 
kilkanaście sztyftów dociskowych i szablon 
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do wywiercenia otworów w schassis. od- 
biornika. 


RDZENIE I CEWKI DRALOPERM. 


Firma Ph?n w Warszawie przystąpiła 
do produkcji nowych typów zespołów jed- 
noobwodowych oraz  eliminatorów z regu- 
lacją. 

Uzwojenia zespołu jednzobwodowego 
tworzą minjaturowe cewki komórkowe na- 
winięte na rdzeniach cylindrycznych. Dla 
zakresu średni:faloweśgo zastosowano  licę 
wielkiej częstotliwości, składającą się z 


Fot. Nr. 1. 


dziesięciu drutów. Wymieniony zespół po- 
krywa zakresy fal: 200—600 mtr. i 850— 
2.000 mtr., stosując kondensator z dielektry- 
kiem pziwietrznym o pojemności końcowej 
500 cm. Zespoły zaekranowane są  okrą- 
głym kubkiem fot. 1. 


Eliminator składa się z cewki komurko- 
wej, nawiniętej na rdzeniu w kształcie śru- 
by oraz z kondensatora stałego. 

Eliminator dostraja się przy pomocy śru- 
by — rdzenia. 

Dla amatorów, którzy sami chcą budo- 
wać zespoły cewkowe na rdzeniach, firma 
Phon wyrabia miniaturowe cewki komur- 
kwe z drutu i licy fot. 2. 


Cewki te mają średnicę od 9 do 25 mm. 
i szerokości od 1 do 10 mm. Pomi- 
mo tak małych wymiarów cewki są 
wykonane dobrze. Cewki komórkowe sto- 
suje się do opisanych poprzednio rdzeni 
pryzmatycznych. Sposób umieszczenia tych 
cewek na rdzeniu przedstawia fot. 2. 

Rdzenie pryzmatyczne wraz z cewkami 
m-żna stosować zarówno do eliminatorów, 
jak i do cewek odbiorników detektorowych 
jedno lub wielo-obwodowych. 

Do przyklejania cewek z rdzeniami p232- 
siada firma specjalny klej szybkoschnący 
pod nazwą Cohesan 

Klej ten nadaje się również do klejenia 
rdzeni ze sobą oraz do sklejania wszelkiego 
rodzaju materjałów iz:lacyjnych (izolatory 
ceramiczne, trolit, celuloid, bakelit, trolitul 
i t. p.) Na żądanie firma Phon dostarcza 
RAEC dane dotyczące swych wyro- 
ów. 


Fet. Nr. 2. 
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NOWE WYROBY F. 


Warszawska wytwórnia  radjosprzętu 
„War-Radjo' dcestarczyła nam wyroby na 
nowym materjale izolacyjnym — ¿zolanie. 
Materjał ten stosowany jest przy produkcji 
różnych części; jak widać na załączonej [>- 
tografji. Fabryka wyrabia cylindrv (b i 7) 
służące do nawijania cewek sposobem radjo- 
amatorskim, bądź fabrycznym (5). Również 


„WAR-RADJO". 


'zolan stosuje się jako płytki izolacyjne 
vrzv wyrobie przełączników falowych i eli- 
minatorów (3). Wreszcie zast sowanie izo- 
lanu w postaci koralików przy wyrobie kap 
na lampy (4) daje dobre wyniki. Rys. 2 
przedstawia dławik w. cz. produkowany 
również przez tę samą wytwórnię i odzna- 
czający się bardzo małym rozmiarem. 


Okazyjnie tanio do sprzedania 


4-lampowy odbiornik modelowy 


„DRALODYNA BATERYJNAĆ 


Opisany w Nr. 3 miesięcznika „RADJOTECHNIK% 


Wiadomość w Administracji pisma 
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Wśród tematów które poruszają p. p. 
Radjoamatorzy w listach do nas, często 
spotykają się te same zagadnienia. Widząc, 
że tematy te interesują licznych radjoama- 
torów, postanowiliśmy odpowiedzi na nie- 
które zapytania podać do wiadomości 
ogółu. 


1. Sprawdzenie emisji lamp i pojemności 
kondensatorów. 


Emisję lampy można sprawdzić tylko 
przy pomocy dobrego woltomierza i mi- 
liamperomierza.  Miliamperomierz należy 
włączyć między anodę lampy i plus ba- 
terji anodowej. Woltomierz służy tylko do 
odczytania wielkości napięcia anodowego. 
Trzeba włączyć go równolegle d obatezji 
anodowej. Jeżeli lampa jest dobra, mi- 
liamperomierz powinien wskazywać prąd 
odpowiadający wartości podanej w cha- 
rakterystyce. Zamały prąd anodowy, dla 
danego napięcia anodowego, oznacza, że 
lampa jest zużyta. Poza napięciem anodo- 
wem należy siatce kierującej udzielić od- 
powiedniego napięcia ujemnego, określone- 
go w charakterystyce. 

Pojemność kondensatora o małej po- 
jemności można sprawdzić zapomocą gene- 
ratora w. cz. z przeskalowanym kondensa- 
torem obrotowym. Duże kondensatory blo- 
kcwe można kontrolować zapomocą miliam- 


peromierza na prąd zmienny i napięcia 
zmiennego z sieci oświetleniowej, Prąd ja- 
ki powinien przepływać przez kondensa- 
tor, można obliczyć ze wzoru: 


J=>seft. V. C: 
gdzie: J — prąd w amperach, z =3,14 f — 
częstotliwość prądu sieci (zwykle 500 okr 
sck.], V — napięcie sieci w woltaca oraz 
C — pojemność kondensatora w faradacn. 
Jeden farad = 100000 mikrofaradów; jeden 
mikrołarad = 90000 cm. 


2) Regeneracja bateryj anodowych 


Starą baterję anodową można regene- 
rować. Należy w tym celu wyjąć ogniwka, 
usunąć  cynkowe naczynia, a elektrody 
węglowe wymoczyć w ciepłej wodzie. Na- 
stępnie wszystkie elektrody węglowe na- 
leży włożyć do małych słoiczków, a z ka- 
wałka blachy cynkowej wykonać elektrody 
ujemne w kształcie cylindrów. Elektrolitem 
takiej baterji będzie salmiak rozpuszczony 
w wodzie destylowanej lub deszczowej (100 
śr. salmiaku na 1 litr wody). Wszystkie 
ogniwa należy połączyć szeregowo (węgiel 
pierwszego z cynkiem drugiego, węgiel 
drugiego z cynkiem trzeciego i t. d. Bater- 
ja taka może pracować kilka miesięcy, je- 
żeli prąd anodowy wszystkich lamp nie 
przekracza 10 mA. 


PODRÓŻUJ SAMOLOTAMI 
Polskich Linij Lotniczych „LO T* 
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WARUNKI UDZIELANIA PORAD, 

1) Redakcja będzie udzielać porad technicznych BEZPŁATNIE na 
trzy pytania ustnie lub listownie. Za każde następne pytanie obowiązuje 
opłata w wysokości 25 gr. Do listu należy dołączyć znaczek poczio- 
wy (25 gr.) na odpowiedź, niezależnie od opłaty za poradę oraz jeden 
z właściwych kuponów (data), zamieszczonych w bieżącym numerze 
„Radjotechnika”, Listy nieodpowiadające wymienionym warunkom pozo- 
staną bez odpowiedzi, 

2) Ustne porady będą udzielane w lokalu Redakcji, we wtorki 
1 piątki od godz. 17.30 do 18.30. Okazanie właściwego kuponu obowią- 
zujące. Za sprawdzenie montażu odbiornika, części, napięć i t. p. będzie 
pobierana opłata. 

3) Do poradni „Radiotechnika' należy adresować: 

„Radjotechnik'*, Warszawa, ulica Złota 32, m. 3 
Porady Techniczne 

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo nieudzielania oćpowie 

dzi i zwraca nadesłaną opłatę po potrąceniu porta 


KUPONY NA PORADY TECHNICZNE 


RADJOTECHNIK No4 | RADIOTECHNIKA No4 | RADJOTECENIK Ko 4 | RADIOTECHNIKA Ne 4 
KUPON A KUPON B KUPON C KUPON D 


na 3 pytania na 3 pytania na 3 pytania na 3 pytania 


Woźny do 14/10 ta Ważny do 21/10 1936 | Wainy do BV 1936 | Ważny do 5/0 1036 


PRENUMERATA (za pełne okresy kałendarzowe): kwartalna 2 zł, 70 gr., półroczna 
5 zł, roczna 9 zł.). Za pobraniem pocztowem miesięczników Administracja nie wysyła 
Właty należy przesyłać na Konto czekowe P.K. O. 2366 lub pod adresem Administracji 
Warszawa, ulica Złota 32, m. 3. Pojedyńczy numer — 1 zł., z przesyłką — 1 zł. 20 gr. 

OGŁOSZENIA. Ceny ogłoszeń na zapytanie, 

TECHNICZNE PORADY USTNE odbywają się w lokalu Redakcji Radjotechnika 
(Warszawa, ul. Złota 32, m. 3) we wtorki i piątki od godziny 17,30-—18,30. 

Naczelny Redaktor przyjmuje we wtorki i piątki od godz. 17,30—18,30. 

Redakcja zastrzega sobie prawo robienia poprawek w rękopisach. Przedruk artyku- 
łów wzbroniony. Nadesłanych rękopisów nie zwraca się. 


Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Wydawca: 
Inż. Zygmunt Jaworski Mieczysław Kuczyński 


2633 — Zakłady Drukarskie W. Piekarniaka, Warszawa. Ordynacka 43, tel. 6844-59. 


